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La decouverte d'un kyste de I'ovaire pendant la grossesse est une 
situation de plus en plus frequente en raison de la pratique 
systematique de I'echographie dans le suivi prenatal. L'incidence de 
survenue de kyste ovarien pendant la grossesse est estimee a 
environ 1% . Le diagnostic du kyste de I'ovaire durant la grossesse 
pose des probleme de prise ne charge therapeutique selon le terme 
pendant lequel a ete decouvert le kyste. Les complications les plus 
frequentes sont la rupture du kyste et la torsion. Le traitement 
chirurgical pendant la grossesse comporte des risques foetaux et 
maternels. La laparoscopie est actuelement le gold standard dans le 
traitement de kyste de I'ovaire decouvert pendant la grossesse. 
Nous rapportons ici le cas d'une parturiente non suivie qui s'est 
presentee a la maternite en travail et chez qui une echographie en 
salle de travail a revele un kyste de I'ovaire gauche faisant un 
obstacle praevia, une cesarienne fut indiquee en urgence, apres 
extraction du nouveau-ne et hysterorraphie une kystectomie a ete 
realisee. Cette cesarienne aurait pu etre evitee si la patiente avait 
consulte auparavant et beneficie d'une laparoscopie permettant 
I'exerese chirurgicale du kyste ainsi que de tenter un accouchement 
par voie basse. 



Figure 1 : kyste ovarien de 11 cm realisant un obstacle praevia 
conduisant a la pratique d'une cesarienne 
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